Dr Antoni Banaś 


emer. sędzia, b. poseł do Parlamentu Wiedeńskiego, obywatel ziemski 


przeżywszy lat 63, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 30 czerwca 1936 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we czwartek dnia 
2 lipca b. r. o godz. 5 popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona, dzieci, siostry i brat zapraszają Krewnych, - 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 3-gó lipca b. r. o godzinie 9-tej rano w kościele św. Anny. 


ZAKŁAD „CONCORDIA 
a JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. Telefen 1063-31. 


